W dniu 7 października 1995 r. odeszła od nas na zawsze, 
opatrzona św. Sakramentami 


Ś.P. 


MARIA 


CHWALIBOG 


z d. CZERNICKA 


WDOWA PO STANISLAWIE, 

DLUGOLETNIA PRACOWNICA PCK POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 
I DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI, 

NAJUKOCHAŃSZA MAMUSIA I BABCIA 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA zostanie odprawiona w czwartek dnia 12 października 1995 r. 
o godz. 10.30 w kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu. 

Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego 
na cmentarzu miejskim nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w wielkiej rozpaczy: 


CÓRKA, SYN I RODZINA 


